





ml 



25 124.5 

_52.5 52.5 


•リモコン ( SD - GC ) 

• リモコンホルダー 
•リモコン電池単 4(2 本） 

. リモコンホルダー取付ネジ 4 X 3 日 (2 本） 
•本体取付ネジ4 X 32 (4 本） 

•クランプコネクター(3個） 


•グラフアイトヒーター採用 (600 WX 2 = 1200 W ) 
•開□工事不要で取付場所を選ばない 
•適応面積(目を) 1.5 坪が下 
•本体重量:約 3.5 kg 
•栖包重量:約 4.5 kg 

• 桐包寸法 ( mm )： W 570 XD 160 X H 240 



機種名 

涼風暖房機 

型式 

SDG -1200 GB 

図番 

SD-1200-01 


尺度材質 


Free 日付2012.06 .22 


活度業な巧をせ 


* 製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承くださし、。 



















































































































































































